KONSTANTY KROBICKI 


Urzędnik Towarzystwa wzajemnych ubezpieczen od ognia w Krakowie, 


licząc lat 39, zmarł w szpitalu $. Łazarza, w dniu 3 Marca 1864 r. 


Pozostała wdowa wraz z 5-cioma maloletniemi dziećmi, zaprasza Krewnych i Znajomych na wyprowadzenie 
zwłok wprost z szpitala na miejsce wiecznego spoczynku w dniu 5-tym Marca r. b. to jest w Sobotę 


o godzinie 4tej po południu. 


W Drukarni „CZASU“ W. Kirchmayera w Krakowie. 


